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中 国 原 尾 虫 的 研究 
ERE DC HERES TIR RIA ERO" 
? X X 


CHAE LERAAR) 


本 文 记述 古 贱 科 的 6 个 新 种 以 及 其 幼虫 ,其 中 5 RE 1 种 为 一 FUR TPEIBUR. E 
式 标本 保存 于 上 海 昆 虫 研究 所 。 


Hit Zhongguohentomon gen. nov. 新 属 


模式 种 :大 中 国 冉 (2Z. magnum sp. nov.) 新 种 

头 部 背面 近 前 端 1/3 处 有 中 央 毛 。 假 眼前 端 具 三 角形 的 尖 “ 帽 ”。 第 VHI 腹 节 背 板 有 一 对 原始 的 村 
板 ; 腹 部 各 节 背 腹面 均 有 横向 的 花纹 。 肉 性 外 生殖 器 的 刺 突 简单 ,末端 生 有 一 对 向 外 侧 斜 出 的 乳头 状 突 
起 和 细 而 向 内 弯曲 的 线 突 。 
1 大 中 国 时 Zhongguohentomon magnum 新 种 

伸展 的 虫 体 长 1,246 一 1,450 微米 ,表皮 肯 化 较 强 ,内 上 骨 发 达 , 全 身 呈 土 黄色 。 头 长 144 一 150 微米 ， 
宽 96—106 微米 。 口 器 与 古里 属 者 相近 , 大 早 具 小 盼 和 纵 纹 ; 小 晰 外 叶 为 粗壮 的 大 钩 并 生 有 上 层 毛 ,小 
早 内 叶 又 可 分 为 两 部 分 ,外 部 项 端 生 3 BREAL 根 小 刚毛 ,其 内 侧 为 透明 的 稳 钳 状 薄片 。 颗 须 甚 长 
大 ,顶端 从 生 刚毛 ?一 8 根 , 第 二 节 外 侧 生 有 短 而 粗 的 感觉 刚毛 。 下 唇 须 基 部 外 侧 生 1 感觉 刚毛 , 顶端 具 
刚毛 4 根 。 

头 部 背面 近 前 端 生 有 中 央 毛 ,其 位 置 与 华师 者 相似 。 假 眼 长 16 微米 ,并 明显 地 分 为 两 部 分 ;其 前 端 
有 伸延 成 三 TIE RUSSE", 6 一 8 微米 ; PR 9.4. 

Bil Bg Xe B 3 4K 118—122 微米 , 爪 长 18 微米 , 哇 爪 比 一 6.8。 中 垫 长 16 OK, EME —0.85 FEAR 
觉 刚毛 n! 为 较 短 小 的 棒状 , 基 端 比 =1.0。:=-2 细 长 。:-3 非常 粗大 ,长 12 一 14 微米 。 外 侧 感 觉 刚 毛 a 
长 10 微米 ; b E DREXZ, 7—8 微米 ; c 约 10 微米 ; d 长 1 一 13 ACK; e 和 g 1929 RETE, ORK 6 一 7 和 
9 一 10 微米 ; f-1 长 6 一 7 微米 ，f-2 长 4 一 5 微米 。 内 便 感觉 刚毛 a 较 长 ，15 微米 ; bi 长 11 一 12 微 
s 5/72 BURA, K 14 一 15 微米 ; c 相对 地 很 长 大 , 12 一 13 微米 。 

HERTE 45 ROK, TUK 15 微米 ;后 胸 足 足 节 长 54 微米 > 爪 长 16 微米 。 

”气门 与 古里 者 相同 ,直径 4 一 6 微米 ,各 具 2 RMA 

Ba. HE BEF LF, 

第 VIL! fg i x. ASR ILA RA REAR, WSOC CE; 后 排 刚 毛 缺 p2 MAA p3 Hr 
T HR BERALAMS RES, E» XSHRMEBAAA, 而 与 富里 属 者 相似 。 第 区 一 X HERA 刚毛 。 在 第 X: 
和 XI 节 腹 板 有 成 片 的 锯齿 状 花 纹 。 

?性 外 生殖 器 的 基 内 崩 两 侧枝 骨 化 较 强 , 刺 突 末端 钝 圆 , 腹面 生 乳 头 状 突起 一 对 , 线 突 纤细 而 向 内 
ZH, 


* BOR SEHLHESCT . 金 根 桃 等 同志 担任 。 
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HERE AR EBL 

TER: v, LABIAL, 1974-IX-17e 

Bl: 9, AME, 1974-IX-12, 

第 一 幼虫 : 全 长 637 微米 。 头 长 93 微米 , 宽 86 HK, 假 腿 和 口 器 形状 与 成 虫 相 同 。 PEAK 
67 TOK, ME 14 RÆ, WIRE =4.80 HEK 11 微米 , 垫 爪 比 = 二 0.38。 感 觉 刚 毛 与 成 虫 者 相同 , 基 端 比 
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1 一 10 -Xrhgl Zhongguohentomon magnum sp. nov. 
1 .整体 背面 观 ; 2.0%; 3 一 4. 假 眼 ; 5. MER:  6.BIHPEE ED: 7. 后 胸 气 门 : 8. 腹部 X 一 XII E 
MM; 9. 腹 部 VEL 节 背 面 观 : ” 10. 雌性 外 生殖 器 
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%1 *KHHM Zhongguohentomon magnum 新 种 
W OS 3 € 9» x 


















































I 4 虫 E: 
毛 初 t = E 列 次 生 一 补 生 毛 
2 1 4 2 
4 M-A2 6 A4 
12 P1-1'-2.3.4.5 16 p2'.3 
" 4 M-A4 6 A2 
10 P1-1'.2.3.4 14 p2t.3 
0 一 4 Al-2 
& I 6 PI-1'.2 10 P3.3 
Lj 2 AS 10 Al 2-3-4 
工 一 亚 10 Pl-1'-2-3.4 14 P2’.4 
w n 10 Al.2.3.4.5 
; 12 Pl.1'.2.3.4.5 16 p2.4 
0 10 Al.2.3.4.5 
vl IZ P1 -1'-2-3-4.5 16 p2'.4' 
a 0 10 Al -2-3-4-5 
12 P1.1.2.3.4.5 16 P2’.4’ 
r3] 6 MI-4-5 6 
m 7 Pc-1'-2.3 a) 9 PI” Q) 
x 10 1.1^:2.3.4 
X 10 1.1^.2.3.4 
XI 8 1.2.3.4 
E 709) 7(9) 
4—2 Al1.2.M 4 一 2 
胸 I 2 P2 6 P1-3 
» 4—2 Al-2-M 6—2 A3 
2 P2 6 P1.3 
" 4— Al-2-M 6 —4 A3-M2 
2 P2 ' 6 P1-3 
4 Al-2 4 
B I ? PI pi P2 
用 uu 2 Al 6 A23 
4 P1-2 4 
wy 2 Al 6 A2.3 
6 P1-2.3 10 p2'.2" 
2 Al 6 A2-3 — 
vM 6 P1-2.3 10 P2.2" 
2 Al 6 A2:3 
vit 6 P1-2.3 10 p2'.2" 
面 0 2 AL 
vill US Pc.1.2 7 Pl’ 
IX 4 1-2 
x 4 1-2 - 
XI 8 1-2-3-4 
E 12 12 


B (1) P3 iL FRILL PSU SES 


(2) ?3 BF BOSE LABORES Eo 
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71.0, ARERR TTI 35 RK ME 10 HK; IB E HET E 38 微米 , 扑 长 11 微米 。 
中 ,后 胸 节 的 气门 直径 4 一 5 微米 ,每 一 气门 内 只 生 有 17 0o 
Wy, HS BB EF AOE HE 1。 


2. Lti Eosentomon shanghaiensis 新 种 


SK 590—680 (SOR, AK 99 微米 , 宽 74 微米 。 假 眼 长 8.0 微米 , KARE — 12, MAEHE 68 
微米 * 爪 长 12—13 微米 PAINE m 5.2—5.6, 垫 爪 比 二 0. 8 一 0.83。 背 部 感觉 刚毛 t-1 BRK 5 微米 ， 
基 端 比 二 0.89。 外 便 感 觉 刚毛 2 BK, 11 一 12 UK; e S 8 均 呈 是 形 。 内 侧 感 觉 刚毛 缺 b -1。 

中 胸 足 哇 节 长 35 微米 , 扑 长 9.6 RUE; TRACT IK 45 一 54 微米 , 扑 长 10 微米 。 

气门 较 大 ,直径 6 一 7 微米 ,各 具 2 个 粗大 的 气管 盒 。 





图 11 一 16 上 海上 古里 Eosentomon shanghaiensis sp. nov. 


11. 整 体 背面 观 ; 12. 前 只 外 侧面 观 ;” 13. 前 时 内 侧面 观 ; 
14. 中 胸 气 门 ; 15. 后 胸 气 门 ; 16. 舱 性 外 生殖 器 
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腹部 毛 列 如 下 式 : 








1 ， II 一 II IV V—VI vit VIII IX X XI Xn 
4 10 10 go 6) 6 

BER 15 w 1 ww 3 ^? 6 9 
. 4 ae 6 2 

i 板 : FI 4 10 10 10 7; 1 4 8 12 


2%: (1) a3 (2) kal.3 (3) 个 别 标本 为 去. 
谁 性 外 生殖 器 腹 突 上 的 头 片 (caput processus) 形 如 担 曲 的 螺纹 , 体 片 (corpus processus) QE, 线 


X (proussus filum) 细 长 ， 刺 突 比 (SR) = 15/13 = 1.156 
正 模 : 9 ， 上 海 东 余 山 ，1965~XII-8。 


3. 43a Eosentomon unirecessum 新 种 


全 长 827 一 972 微米 。 头 长 93 微米 ， 宽 67 微米 。 候 眼 长 9 一 10 微米 ， 头 跟 比 =9 一 10。 前 内 长 
64 一 67 微米 , 瓜 长 10—12 微米 , INN = 5 .8— 6.4, HEK 9.3—9.6 微米 , 垫 爪 比 一 0.8 一 0.9。 基 端 
比 =0.9 一 1-0。 外 侧 感 觉 刚 毛 。 和 £ EI, 内侧 感觉 刚毛 b-1 与 b -2 均 有 。 

RHENE 26—29 RR ME 10 微米 ;后 腹 足 足 节 长 32 一 34 OK, MK 10—11 微米 。 

气门 极 小 ,直径 3 一 3.5 微米 ,各 生气 管 合 一 只 。 


Farga 
?7 ?7 1* 





17—21 4gig Eosentomon unirecessum sp. nov. 
17 .腹部 侧面 观 ; 18. 前 足 内 侧面 观 ; 19. ME; 20. 中 胸 气 门 ; 21., 瞧 性 外 生殖 器 
图 22 一 25 SIA Eosentomon dissimilis sp. nov. 
22.8 IPS AME; 23. 前 办 外 侧面 观 ; ”24- 后 胸 气门 ; 25. eee ES 
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»2 MRE E unirecessum 新 种 
m m ow e 列表 


























第 【1 gp og 98 II £j d P vu MS. 成 A 
€ 9» DES 毛 列 REE 毛 列  BUEE 毛 列 MES 
2 1 4 2 4 4 
4 M.A4 6 A2 6 6 
12 pl-1'.2.3.4.4' i6  P2'.3' 16 16 
4 M-A4 6 A2 6 6 
10 P1.1 .2.3.4 16  P2.3'.4 16 16 
0 0 4 A12 4 
8 Pl-1'.2.2 I0 P2" 10 10 
2 A5 2 10  AI-2.3.4 10 
10 Pl-1'.2:3.4-5 14 P2-4 16 ^ PS L6 
2 4 Ad 10 Al2.3 to 
10 同上 14  P2-4 16 P5 lo 
0 4 A45 10 Al-2-3 10 
12 Pl.1'.2.3.4-5 16  P2'.4'.5 16 16 
0 4 L 8 Al-2 8 
12 同上 16 同上 Te ié 
0 4 - 6 A2 6 
五 同上 i 同上 i6 is 
é M245 6 n 6 
7 Pc.1.2.3 9 P? 9 9 
8 1.2.3.4 8 8 
8 12.3.4 8 
8 1-2-3.4 8 
9 9 9 9 
4-2 A1-2.MI 6—2 A3 6—2 6 一 2 
2 P2 6 PL3 6 6 
4-2 6 一 2 6 一 2 6 一 2 
; ME 5 Hr E Ka 
4 Al-2 4 4 4 
2 Pl 4 P 4 4 
2 Al 4 A2 6 AB 6 
4 PL.2 4 4 4 
Iv 2 Al 4 ^A 6 6 
6 PL.2-3 8 Pr 10 p2" LO 
2 4 6 , 6 
V—VI € 同上 3 同上 To H.E iU 
2 4 6 L 6 
Vil F4 同上 z 同上 10 同上 To 
0 0 2 A 2 
面 vn Ei Pe 1-2 7 Pl 了 T 
IX 1-2 4 4 
X 4 1:2 4 
Xl 4 1-3 8 2-4 
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胸 , 腹 部 刚毛 式 见 表 2。 

吹 性 外 生殖 器 基 内 骨 两 侧枝 较 粗 福 , 刺 突 比 1.35。 腹 突 的 头 片 向 中 线 弯 曲 , 体 片 和 线 突 均 纤 细 。 

TER: 9 ， 东 余 山 ，1965--11-15。 

Adio", AAU, 1964-XI-17, 

第 一 幼虫 : 全 长 553 一 624 微米 ; 前 足 长 51 微米 , 爪 3.4 AKAM = 6.0; 基 端 比 一 0.95。 气 门 
直径 2.6 微米 。 中 脑 足 只 节 长 24 微米 , 扑 7.5 GOK; JARENTE 27 微米 , 爪 长 8 微米 。 

第 二 幼虫 : 全 长 653—770 微米 ; 前 时 长 55 一 57 微米 , 爪 长 9.6 PKA —5.8; 基 端 比 王 0.9。 
气门 直径 3 RK. PEAK 25.6 微米 , 爪 长 8 微米 ,后 胸 足 哇 节 长 28.8 微米 ,不 长 9 微米 。 

若虫 : 全 长 841 微米 。 头 长 83 微米 ， 宽 64 微米 ; BUE 58 一 64 WORK, JIUs 9.6 AK, WM = 
5.8。 基 端 比 =0.98 一 1.0。 中 垫 长 8 微米 , AME —0.83, HRE 28.8 微米 , NK 8 微米 ; RINK 32 
微米 , 爪 长 9.6 微米 。 气 门 直径 约 3 微米 。 
4. 异形 古里 Eosentomon dissimilis 新 种 


EK 800—986 FRA AK 965—102 微米 ， 宽 64—67 微米 ; 假 眼 长 8 一 12 HOOK, HARE =12—13, 
BURT IK 64—70 微米 , 爪 长 10—13 微米 , 足 扑 比 =5.4 一 6.4。 中 垫 长 9 一 11 微米 , WM 0.89, he 
比 =0.9 一 1.0。 外 侧 感 觉 刚 毛 。 与 g 均 为 匙 形 ; 内 侧 感 觉 刚毛 具有 bl 和 b-2。 ` 

中 中 长 27.5 OK, MU 10 微米 ;后 中 长 35 ARME 10 微米 。 

气门 较 大 ,直径 5 一 6 微米 ,各 具 气 管 合 2 只 。 

胸 ,腹部 毛 列 见 表 3。 | 

RENE JE AEA IPAE QUE SEES: RRO AA A PRS ph eK, AEE 1.73, 

TER: 2, KR, 1966-10-10, 

ACH: c RR, 1966-11-10, . 

第 一 幼虫 : Ste 550—625 微米 ,前 中 长 51.2 2 BLK, ME 9—10 微米 , ANTE 5.3。 气 门 直径 4 一 5 
微米 。 

第 二 幼虫 : 全 长 580—700 微米 ,前 在 长 57.6 微米 , 爪 长 9 一 10 微米 , KIRE 5.7 一 6.4。 气门 直径 
4 一 5 微米 。 

dim: 全 长 667 一 800 微米 ; AK 90—93 微米 , 宽 70 一 74 微米 ; 前 趴 长 64—67 微米 , ME 10—11 
UK, ESTE 6 一 6.4。 气 门 直径 4 一 6 微米 。 

各 幼虫 期 的 毛 列 和 毛 序 见 表 3。 . 

5. 小 孔 古 时 Eosentomon minystigmum 新 种 


全 长 760 一 870 微米 。 头 长 81 一 90 微米 , w 54 一 68 微米 ; 假 眼 长 9.0 (OK, 3L HR EE —9—10, BIEN 
长 51—58 微米 , 瓜 长 9 一 10 微米 , AN —5.6—5.8,9 FRR ME el 尖 梨 形 ,长 4 微米 , 基 端 比 == 
0.89—1.0; t-2 WK; t-3 小 锤 状 ,长 3 一 4 微米 ; 外 侧 感 觉 则 毛 a 长 6 一 7 微米 ;b 中 部 稿 脱 大 ,长 约 8 
微米 ;c 细 而 长 ，9 一 10 微米 ; d BEES, 7 微米 ; 缺 e; g 较 粗 大 , 长 11 一 12 微米 ; £-1 小 锤 状 ， 长 3 一 4 
微米 人 -2 更 短小 。 内 侧 感 觉 刚毛 a 长 约 11 ROR, bi 较 细小 、 4 一 5 微米 ; b -2 为 锤 状 ， 长 5 一 6 微 
米 ; < c 短小 , 2 一 3 微米 。 

HERTE 22 一 24 微米 ,下 长 6 一 7 微米 ;后 中 长 29 一 30 FERINA 6.5—8 微米 。 

气门 很 小 ,直径 2.5—3.5 微米 ,各 具 细 长 的 气管 侈 2 根 。 

Ka HERR BI EK PIE RIS Hu. EDU E to 

BUE IAE TESTS SE PARE eR, RIED — 1.37, 

TER; 9, KRH, 1966-1V-25, 

配 模 : cu Kal, 1966-0-10, 
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M3 REA E. dissimilis 新 种 
A 腹部 ES DM * 














第 1 幼虫 oh o 成 d) 
€ Al Me = 毛 列 REE 毛 列 WEE 
Ky 1 2 1 4 2 4 4 
| wM | aea e &$&  - 
i2 P1-1'.2.3-4.4' 16  P2.3 16 16 
II A M.A4 6 A2 6 6 
10 PL-1°-2-3-4 16 P2'.3'.4* 16 16 
0 0 4 4 
了 腹 1 E PL-1'-2-2' * 16 10 
s o | 2 5 2 10 10 
10 P1 -1*.2.3.4 [óo pros 16 16 
2 4 A4 10 10 
ur 10 同上 i4 pra 16 16 
v 0 4 AGS 10 10 
12 P1-1'-2.3.4.5 I6 Pr 16 16 
0 4 8 8 
V—VII i 同上 16 同上 16 16 
fü 6 M.2-4-5 6 6 6 
vul 了 Pc.1.2.3 $9 PL 9 9 
IX 8 1.2.3.4 8 8 
x 8 
XI 8 
Rm 9 9 9 
| 4 二 2 Al-2-M 6-2 A3 2 6—2 
id 2 p2 6 ^ PL3 6 6 
4-2 6-2 6—2 6-2 
i| 73 同上 6 RE 7$. E 
4—2 6—2 6-2 6—2 
UI 一 -一 —— — 一 -一 二 
2 同上 5 ME 6 6 
4 Al-2 4 4 4 
| T Pl * P 4 7 
i I 2 Al A A 6 í 
4 P1.2 4 4 4 
" 2 Al 4 A2 6 6 
6 P1.2.3 § PZ 16 10 
2 4 6 6 
v—vl s; 同上 y HE i0 10 
2 4 6 6 
vi 6 同上 z ”同上 16 10 
m 0 0 2 2 x 
m 5 Pe-1-2 了 er 了 了 
IX 4 1012 6 6 
x 6 
XI 8 2.4 
gz 12 12 12 





* 个 别 标本 为 二。 
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#4 pA E. minystigmum 新 种 
RRs t 列表 


























第 Y 幼虫 ?8 I sh um 成 虫 
= j 9 生 € 毛 列 REZ 毛 列 EEE 
EP oai 2 1 4 2 4 
i 4 M.A4 6 A2 6 
五 Pl.1'.2.3-4.4 16 p2’.3° 16 
4 M.A4 6 6 
iit 4 6 6 
Ið PI -1^.2.3-4 16 同上 ió 
0 0 4 Ak-2 
Bg 8 P1.1'.2.3 10 P3 10 
uj ni 2 A5 2 10 AL-2-3-4 
10 P1 -1^.2-3.4 14 p2'.4' 16 P5 
2 4 A4 10 Al-2-3 
n 10 同上 14 P2'.4' I6 P5 
w 0 4 A4.5 10 Al-2-3 
12 PI.1'.2.3.4.5 16 pP2'.4 16 
Vm 0 4 8 Al-2 
V—VII b 同上 i 同上 n 
fii 6 M2-4.5 6 6 
vit 7 Pe-1-2-3 9 Pl’ g 
IX 8 1.2.3.4 8 
x 8 1-2-3-4 
XI 8 1-2-3-4 
E 9 9 9 
lat 4—2 A1.2.M 6—2 A3 6 一 2 
2 P2 6 PI.3 6 
4—2 6—2 6—2 
n 2 同上 “ee ES 
4—2 6—2 6—2 
II = 同上 ç 同上 Er 
4 Al.2 4 4 
B 1 7 Pl 7 P2 7 
E um 2 Al 4 A2 6 A3 
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第 一 幼虫 : 全 长 580 微米 , 头 长 64 x 61 微米 ,前 中 长 42 微米 , 瓜 长 6.4 微米 , 哇 爪 比 =6.5。 中 只 
长 16 微米 ; 爪 6 徽 米 ; 后 内 长 19 微米 ; 爪 6.4 微米 。 气 门 直径 约 2.5 微米 。 
第 二 幼虫 : 全 长 725 一 754 微米 , 头 83 x 77 微米 。 前 中 长 42 一 48 微米 , M 7 一 8 微米 , IHR th =6, 
中 只 长 16—21 微米 。 爪 5.4 一 6-8 微米 , MINK 20—27 微米 , 爪 6.4 一 7.0 微米 。 气门 直径 2.5 一 3.0 
微米 。 





图 26 一 30 小 孔 古 里 Eosentomon minystigmum sp. nov. 
26.BIPH P3 NI 34; 27. 前 哇 外 侧面 观 ; 28. 后 胸 气门 29. 腹部 vin A; ”30. 肉 性 外 生殖 器 
H 31—34 Ijik Eosentomon linearis sp. nov. 
31. 前 内 外 侧面 观 ; 32.8] RAWEA; 33. 腹 部 V ATHEN; ”34. 座 性 外 生殖 器 


6. £& 3|: 8x; Eosentomon linearis 新 种 


全 长 754—928 微米 。 头 长 77 一 89 微米 , 宽 57—77 微米 , 头 部 背面 近 前 端 有 马路 形 的 层 基 内 骨 。 假 
眼 长 8 一 9 微米 , 头 眼 比 =9.5 一 10。 前 胸 足 哇 节 长 45 一 58 微米 ,， 爪 长 8 一 10 微米 , BI EL —5.0—5.8; 
基 端 比 =0.3 一 1.0。 前 中 节 的 感觉 刚毛 与 小 孔 古 时 相 似 , 但 外 侧 感觉 刚毛 。 与 g 均 为 匙 形 , 长 约 10 微 
米 ; 内 侧 感 觉 刚毛 b -1 缺 如 。 

中 峙 长 16 一 24 RK, IR 6 一 7 微米 ;后 哇 长 20 一 29 WORK, IV 6 一 8 微米 。 

胸 \ 腹 部 刚毛 式 与 小 孔 古 里 相同 ,但 第 VI A PAR SHERI Pl 与 P2 的 位 置 一 前 一 后 , 恰 成 一 
条 直线 ,与 小 孔 古 冉 的 斜 向 排列 不 同 。 

气门 很 小 ,直径 2. 6 一 3.0 微米 ,各 具 2 只 气管 盒 。 腹 节 背 面 的 前 缘 脉 中 叶 有 缺口 。 

E: 《 ， 西 佘山 ，1974-VII-30。 

配 模 : o ， 福 建 长 洒 ，1963-XI-25o 


ı 期 尹 文 英 : 中 国 原 尾 虫 的 研究 一 一 上 海地 区 古里 科 的 一 新 属 和 六 新 种 87 





` 


STUDIES ON CHINESE PROTURA —— A NEW GENUS AND SIX NEW 
SPECIES OF EOSENTOMIDAE FROM SHANGHAI 


YIN WEN-YING 
(Shanghai Institute of Entomology, Academia Sinica) 


In this paper six new species of protura are described: 5 belonging to the genus 
Eoseniomon and the other to the new genus Zhongguohentomon. The types are pre- 
served in the Shanghai Institute of Entomology, Academia Sinica. 


Zhongguohentomon* gen. nov. 


Type species: Z. magnum sp. nov. 

A central seta is present on antero-dorsal surface of the head. The pseudoculus 
has a large triangular prolongation on its anterior end. On abdominal tergite VIII 
a pair of rudimentary lids of abdominal glands are present. The female squama 
genitalis is eharaeterized by the simple stylus with a nipple-shaped processus on its 
posterior end, and the ineurvated filum processus. 

1. Zhongguohentomon magnum sp. nov. (figs. 1—10) 

Total length 1246—1450 » in expanded adults. Integument higly selerotized, apo- 
demes well developed and earth-yellow in general eolour. Head 144—150 p in length 
and 96—106 u in width. The mouth parts are similar to those of Eosentomon as 
shown in fig. 2. 

The eentral seta on the antero-dorsal side of the head is resemble to that of 
Sinentomon. The pseudoculus is 16 long and clearly divided into two parts, and 
the anterior curious large triangular prolongation about 6—8 u long. 

Foretarsus 118—122 u, claw 18, without inner tooth, TR = 6.80. Fmpodium 
16,4, EU = 0.8. Dorsal sencillae ¢-1 shart and clavate, BS = 1.0. 1-3 very stout, 12— 
14u long. Exterior seneilae e and g spatulated. Interior sencillae 5b'-1 and b’-2 
present, c' fairly long, 12—13 y. 

Middle tarsus 45 y, claw 15; hindtarsus 54 u and claw 16 u. 

Spiraeles are similar to those of Eosentomon, their diameters about 4—5 and 
each provided with 2 long recesses. 

The posterior borders of the rudimentary lids of the abdominal gland on tergite 
VIII are smooth. The arrangement of the posterior setae of tergite VIII are different 
from these of Eosentomon, p3 instead of p2’ and situated in the floor of the oriface 
of the abdominal gland, which is similar to that of Fujientomon. On tergite IX—X 
each has 5 pairs of setae and 1’ present. There are several pectinated patches on 
sternite XI—XII. 

The female squama genitalis with strong basal apodemi and  proximo-lateral 
selerotization. The stylus simple, without the normal processus sternales as in the 


* The generic name is derived from ''Zhongguo"', the Chinese dialect for China. 
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eosentomids, each provided with a nipple-shaped processus and a pair of thin proces- 
sus filum. 

Male unknown. 

Holotype: 9, East She-Shan, Shanghai, 17-IX-1974. 

Paratype: 9, Ibid, 12-IX-1974. 

First larva: Total length 637 y, head 93 x 86 y. The pseudoculus and mouth 
parts are similar to the adults. Foretarsus 67g in length, and the claw 14un, 
TR —4.88. Empodium lly, EU = 0.8; BS = 1.0. The tarsal seneillae are the same as 
the adults. Middle tarsus 35 u long and claw 10 y. Hindtarsus 38 p, claw 11 p. 

The diameters of the spiracles are 4—5 p, each spiracle provided with one recess 
only. 

The thoracic and abdomonal chaetotaxy is tabulated on table 1 in the Chinese 
text. 

2. Eosentomon shanghaiensis sp. nov. (figs. 11—16) 

Total length 590—680 u. Head 99 x 744. Pseudoculus 8.0u, PR = 12. Foretar- 
sus 684 and claw 12—13 u, TR = 52—5.6. EU = 0.8 一 0.83; BS= 0.89. Exterior 
sencillae e and g spatulated. Interior sencillae b'-1 absent. 

The spiracle is comparatively large, 6—-7 u, each with 2 stout recesses. 

Male unknown. 

Holotype: 9, East She-Shan, Shanghai, 8-XII-1965. 

3. Eosentomon unirecessum sp. nov. (figs. 17—21) 

Total length 827—972 u. Head 93 X 67u. | Pseudoeulus 9—10 u, PR = 9 一 10. 
Foretarsus 64—67 p, claw 10-—12 u, TR = 5.8-—6.4, EU = 0.8—0.9, BS = 0.9—1.0. Ex- 
terior seneillae e and g spatulated. Interior sencillae b'-1 and b/-2 are both present, 
about 6—7 u long. 

The spiraele is very small, 3-—3.5 u, and each has a single recess only. 

Holotype: 9, East She-Shan, Shanghai, 15-II-1965. 

Allotype: 9, Ibid, 17-X1-1964. 

The first and second larvae as well as the maturus junior are also recorded. 

The chaetotaxy of both the adults and larval forms are tabulated on table 2 in 
the Chinese text. 

4. Eosentomon dissimilis sp. nov. (figs. 22—25) 

Total length 800—986 u. Head 96—102 x 64—67 u. Pseudoculus 8—12 u, PR = 
12—13. Foretarsus 60—70 u and claw 10—13 u TR = 5.4—6.4; BS =0.9—1.0; 
EU = 0.89. Exterior sencillae e and g spatulated, 9—10p long. Interior seneillae 
b'-1 5—6 u and b’-2 1—8 y. 

The diameter of the spiracle is 5—6 u, each spiracle with 2 recesses. 

The larval stages are also recorded. The chaetotaxy is tabulated on table 3. 

Holotype: 9, East She-Shan, Shanghai, 10-III-1966. 

Allotype: c", Ibid, 10-III-1966. 

5. Eosentomon minystigmum sp. nov. (figs. 26—30) 

Total length 760—870 u. Head 81—90 x 54—68 u.  Pseudoeulus 9.0 u, PR = 9 一 
10. Foretarsus 51—58 u, claw 9—10 y, TR = 5.6—5.8; BS = 0.89—1.0. 

Exterior sencillae d clavate, e absent and g spatulated. Interior sencillae b’-1 
comparatively short, 4—5 u and b'-2 clavate, 5—6 u long. 
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The spiracles are very small, and their diameters about 2.5—3.5 u, each has 2 
recesses. 

On the tergites of abdominal segments have centrai lobe of precosta. The first 
and second larval forms are also recorded. 

Holotype: 9, East She-Shan, Shanghai, 25-IV-1966. 

Allotype: c', Ibid. 10-III-1966. 

6. Eosentomon linearis sp. nov. (figs. 31—34) 

Total length 754—928 u. Head 77—89 u X 57—77 u, and horse-shoe shaped ely- 
peal apodeme present. Pseudoculus 8—9 4, PR=9.5—10.  Foretarsus 45—58 u; 
claw 8—10 u, TR = 5.0—5.8; BS = 0.8—1.0. 

The foretarsal sencillae are similar to E. minystigmum, but the exterior seneillae 
€ and g both present and spatulated, about lO in length. Interior sencillae 6’-i 
absent. 

The thoracic and abdominal chaetotaxy is the same as E. minystigmum, but the 
position of pl’ on tergite VIII is exactly in front of p2, they are apparently in a 
straight line, and different from that of E. minystigmum. 

Holotype: 9, West She-Shan, Shanghai, 30-VIIT-1974. 

Allotype: d, Changting, Fukien Province, 25-X1-1963. 


